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Beschlußempfehlung 

des Petitionsausschusses (2. Ausschuß) 


— Sammelübersicht 110 zu Petitionen — 


Der Bundestag wolle beschließen, 

die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltene Beschlußempfehlung des 
Petitionsausschusses anzunehmen. 

Bonn, den 19. April 1989 

Der Petitionsausschuß 

Dr. Pfennig 

Vorsitzender 
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Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 


Sammelübersicht 110 


über die vom Petitionsausschuß behandelten Petitionen 


- Beschluß vom 19. April 1989 (Protokoll Nr. 11/46) - 


Beschlußempfehlung 

Die Petition den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben 


Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

Zuständige 

oberste 

Bundes- 

behörde 

Pet 1-11-18-7520- 

18544 

Mülheim a. d. Ruhr 

Atomrecht 

Der Petent, einer der Beteiligten im zweiten 
atomrechthchen Genehmigungsverfahren für 
die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf, 
fordert deren Baustopp, hilfsweise die Fortset- 
zung des beendeten atomrechtlichen Anhö- 
rungsverfahrens. 
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